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TAŞOVA LİSESİ BAHÇESİ DOĞAL YÜZME HAVUZU GİBİ 


Bir bölümü otopark olarak düzenlenen Lise bahçesinin kalan bölümünün 
büyük bir kısmı iki gündür yağan yağmurlarla doğal bir yüzme havuzuna 
döndü. 

1972 Yılında hizmete giren ve geçtiğimiz yıl iç ve dış tadilatı 
gerçekleştirilen lise bahçesinde son düzenleme çalışmaları yapılmış olmasına 
rağmen havuz görünümünden kurtulamadı. 

Eğitim-Öğretime olumsuz etki edeceği düşünülen bahçenin hiçte hoş 
olmayan bu görüntüden kurtulması için yeniden tefsiye edilerek 


düzenlenmesini bekliyoruz. 
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